
DUCATI SSR • Mod. RG 6101 - Adattatore FM. (iamma da 88 a 108 Me, ossia da 3,4 a 2,78 ruetri. 12AT7 oscill. e itiiscelatrice. Due 
6AU6 anipl. MF. Quarta 6AU6 limilatriee. Rivel. a discriminazione eon 6T8. Massima tensione raddrizzata 170 V. Media freq. a 10,7 Mc/s 


